konduktor c. k. kolei państwowej 


przeżywszy lat 51, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentamı, 


zasnął w Panu dnia 2 kwietnia 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we czwartek dnia 5 b. m. o godz. 5 po południu, na który-to smutny obrzęd w ciężkim 
smutku pogrążona żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


N 


deidad pogrzebowy Cocvardis” dane Wolnege w krakow, el Szczepański 2. 


